Stanisław hr Michałowski 


po długiej i ciężkiej słabości, opatrzony ŚŚ. Sa- 
kramentami, zmarł w Bolestraszycach dnia 15. 
sierpnia 1891. 


Eksportacya zwłok odbędzie się we wtorek 
dnia 18. b. m. o godzinie 8 rano, a nabożeństwo 
żałobne tegoż dnia o godzinie 10 rano w kościele 
w Zurawicy. 

W żalu pogrążone rodzeństwo zaprasza kre- 
wnych, przyjaciół i znajomych na obrzęd po- 
erzebowy. 


Bolestraszyce (stacya Żurawica), 15, sierpnia 1891, 
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